Reg . No. രജി. നമ്പർ 
KL / TV ( N )/12 /12 -14 


सत्यमेव जयते 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2012 


GOVERNN 


- 
കര 


രള സർക 


ർക്കാർ 


VMENT OF 


KERALA 


KERALA GAZETTE 

കേരള ഗസററ് 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


No . 


Vol. LVII 
വാല്യം 57 | 


28th February 2012 
2012 ഫെബ്രുവരി 28 
9th Phalguna 1933 
1933 ഫാൽഗുനം 9 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICE 


No. 65 -7988/ 2012. 


20th January 2012. 


Tender invited vide No . G5 - 3 /11 - 12 for the supply of 
Ultra sound with colour doppler — 1No. worth 
· 15 , 00, 000 lakhs for the year 2011- 12 for the use of 
Medical College Hospital, Thrissur. 


Cost of tender form : 

Original — 1,500 + Sales Tax @ 4 .04 % . 
Date of sale of tender form - 28- 2 -2012 . 

Closing date and time of sale of tender form 
1- 3- 2012, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender — 6 - 3- 2012 , 
11 a. m . 

Opening date and time of tender — 6 -3 -2012 ,12 noon . 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth · 50 . 


The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons . 
Further details if any , required can be had from this office 
during office hours in working days. 

- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 2011 - 12 
കാല യ ള വി ലേക്ക് ഉദ്ദേശം 15 ,00 , 000 വില വരുന്ന 
Ultra sound with colour doppler - 1 No . വിത രണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് ദ ർ ഘാസ് നമ്പർ ജി5 - 3 / 2 011 - 12 എന്ന 
തലക്കെട്ടോടുകൂടിയ മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മൽസരാടി 
സ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ഒറിജിനൽ) 1,500 + 
സെയിൽസ് ടാക്സസ് @ 4.04 %. 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 


28 - 2 - 2012 . 


- ദർഘാസ് വിൽപന അവ സാ നിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 1- 3 - 2012, 3 മണി. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 3 - 2012 , 11 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 3- 2012 , 12 മണി. 


ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 50 വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാരംഭ 
ഉടമ്പടി വെയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് 
ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 
കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനും 
നിരാ ക രി ക്കു ന്ന തി നു മുള്ള അ ധി കാരം സൂ പ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


നമ്പർ ബി2- 479 / 2012 / ജി. മെ . ആ . 

2012 ഫെബ്രുവരി 8. 
പകർച്ചവ്യാധി രോഗപ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ പരിപാടിയുടെ 
ഭാഗമായി തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓ ഫീ സി ലേക്ക് 
(ആരോഗ്യം) ക്ലോറിനേഷന് ആവശ്യമായ " ക്ലോറിൻ ഗുളികകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള വ്യക്തികളിൽ സ്ഥാപനങ്ങ 
ളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ഇതിലേക്കായുള്ള ദർഘാസുകൾ “ദർഘാസ് ഫോർ 
ക്ലോറിൻ ഗുളികകൾ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ 
ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം), തൃശ്ശൂർ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
12 - 3 -2012 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുൻപായി 

ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 12 .30 - ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഹാജരുള്ള കക്ഷി 
കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 

-- ഓരോ ദർഘാസിനോടും കൂടെ 100- ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാത ക യിൽ എഗ്രിമെന്റും ഏതെങ്കിലും 
ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ 
ഓ ഫീ സ റുടെ പേരിൽ എടുത്ത് തൃശ്ശൂർ ബാഞ്ചിൽ 
മാറാവുന്ന " 1,000 - ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡാം നിരതദ്രവ്യമായി 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 
75 % എങ്കിലും സംഭരണ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്ലോറിൻ 
ഗുളിക കൾ 100 എണ്ണം എന്ന നിരക്കിൽ വില വിൽപന 
നികുതി അടക്കമാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 


SPECIFICATION 


1. It should be a digital technology system capable of 

performing imaging applications of Abdomen , 

Obstetrics and Gynaecology . 
2. Tissue harmonic imaging should be standard on the 

system . System should have High resolution 2D , 
M Mode, PW , Colour flow imaging and colour 

power angio imaging . 
3. System should have Triplex mode simultaneity 

- ( Simultaneous 2D , Colour and Doppler mode). 
4 . System should have high resolution CRT/LCD 

Monitor of medical grade 15 inches or more antiglare 

and maximum viewing angle. 
5. System should have in built more than 100GB 

HDD to store images. Archive should have in built 
CDRW /DVD , USB drive with facility to transfer 

images. 
6 . System should have direct connectivity to PC and to 

inkjet printer for printing images and report. 
7. System should have automatic quantification of 

doppler parameters and extensive calculation soft 
ware package for abdomen , Uro , Obstetrics and 

Gynaecology application . 
8. The quoted model should be CE marked /US FDA 

approved . Requisite certificate should be attached . 
9. System should have 2 -5MHz curvilinear probe for 

general purpose abdominal application and 

5 -8 MHz Endovaginal probe . 
10 . Suitable UPS with minimum 1 hr backup to be quoted 

as standard item . 


ഇതിലേക്കായുള്ള ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 5 - 3 - 2012 -ാം 
തീയതി മുതൽ 8- 3- 2012 -ാം തീയതി വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ 
ഓഫീസിൽനിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില അസ്സൽ - 400 - 2 വിൽപന നികുതി 
പുറമെയും ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. 
- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ആഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട ഓ ഫീസറിൽ 
നിന്നോ അറിയാവുന്നതാണ്. 


- ( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
(ആരോഗ്യം ), തൃശ്ശൂർ. 

(ആരോഗ്യം). 


TENDER NOTICES 


| No. S1 - 11794/2011 / HDS. 


2nd January 2012 . 


11. Entire unit has to be under replacement guarantee for 
| 2 years . Should provide comprehensive AMC 

(Labour and all parts including) for next 8 years . 
12. Unit should have 95 % up time on 365 day basis . 

Otherwise guarantee period will be extended by 
double the failure time. 


Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the following items for the use of HDS 
Dialysis Unit of Medical College Hospital, Kozhikode . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S2 /11794/2011/ HDS. 


E . M.D - 1 %. 


Medical College Hospital, 
Thrisssur. 


( Sd.) 
Superintendent. 


Price of tender (in duplicate ) + ST _ " 1 ,800 . 


Date and time of close of sale of tender — 5 - 3- 2012 , 3 p . m . 


No, S1 - 10468/2011. 


23rd January 2012. 


Last date and time for receipt of tender - 6 - 3 - 2012, 
5 p . m . 


Date and time for opening of tender — 7 - 3 - 2012 , 
12 noon . 


Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of various consumables (BP Cuff with bladder, 
BP bulb with valve , BP Glass tube , Clinical Thermometer 
etc .) to Medical College Hospital, Kozhikode. 


Date up to which the rates are to be firms— 30 -5 - 2012 . 


Superscription tender number should be specifically 
noted as S1 / 10468/2011 . 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital , Kozhikode . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
എച്ച്. ഡി.എസ്. ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 
ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾസപ്ലെചെയ്യുന്ന 
തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ് ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്2 / 11794 / 11 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


Price of tender (in duplicate) +ST — 450 . 
Date and time of close of sale of tender — 9 -3- 2012 , 3 p. m 
Date and time for receipt of tender - 12 - 3- 2012 , 5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 13 - 3 - 2012 , 
12 noon . 

Date up to which the rates are to be firms— 30 -6 - 2012 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
വിവിധതരം കൺസ്യൂമബിൾസ് ( ബി . പി. കഫ് വിത്ത് ബ്ലാഡർ, 
ബി . പി . ബൾബ് വിത്ത് വാൾവ്, ബി . പി . ഗ്ലാസ്ട്യൂബ്, 
ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ മുതലായവ ) സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്1/ 10468 /11 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 450. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 3 - 2012 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 1,800. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 3 - 2012, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
6 - 3 - 2012 , 5 മണി, 


ടെണ്ട ർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 3 - 2012 , 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 30 - 5 - 2012. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതു 
മായ വിലാസം- സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
12 - 3 - 2012 , 5 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 3 - 2012 , 12 മണി. 


LIST OF ITEMS 


Sl. No . 


Name of Items 


Quantity 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി - 30 - 6 - 2012 . 


1 


500 


100 


- ടെ ണ്ട ർ ഫോറം കിട്ടുന്ന തി നും പൂ രി പ്പിച്ച് 
അയ യ്ക്കേ ണ്ടതു മായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


200 


Dialyzer (Polysulphone) F6 
Dialyzer (Polysulphone ) F5 
Blood tubings 
AV Fistula needles guage 16 
AV Fistula needles guage 17 
Sodium bicarbonate powder 835gm 
packet 
Acid concentrate solution 
Citric acid powder 500gm bottle 
Renalin solution for cleaning & 
disinfection 


2000 
3000 
2000 


- 500 
- 100 


No. S3/122/ 2012 . 

| 7th February 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following item to Government Medical 
College Hospital, Calicut -8 . 


DETAILS OF ITEMS 
Electrode for radio frequency ablation — 2 Nos. 
| 1. Star Burst XL Semiflex 3-5 cms 25 cms length. 

2 . Star Burst XL 2 -3 cms, 10 cms length . 


Superscription tender number should be specifically 
noted as S3/ 122 / 2012 . 


കമ 
നമ്പർ 


ക്രമ 


ഇനം 


ഇനം 


അളവ് എണ്ണം 


1 അടിവസ്ത്രം (പുരുഷൻമാർ) ബീഫ് 90 സെ . മീ . 50 

), 50 
അടിവസം ( സ്ത്രീകൾ) (പാന്റീസ്) 


95 


85 


132 


Price of tender ( in duplicate )+ ST — . 450 . 

Date and time of close of sale of tender form — 8 -3-2012 
at 3 p.m . 

Date and time for receipt of tender — 9 - 3 - 2012 
at 5 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 10 - 3 -2012 
at 12 noon . 

Date upto which the rates are to firms — 30 -9 - 2012 . 


90 


213 


95 


40 


100 


50 


( ബ്രാസിയർ) 


32 


20 


34 


- 9 


146 


38 


145 


30 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tender are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8 . 

കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


തോർത്ത് 


ഇരട്ട 


160 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 400 + 12.5 % വാറ്റ്. 
ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് - 200 + 12 .5 % വാറ്റ്. 


ഇനവിവരം 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1-3 - 2012 മുതൽ 3 -3 - 2012 , 3 മണിവരെ. 


റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷനുള്ള 2 ഇലക്ട്രോഡുകൾ. 
- 1. സ്റ്റാർ ബസ്റ്റ് എക്സൽ സെമിഫ്ളക്സസ് 3 -5 സെ . മീ . 

25 സെ . മീ . ലെങ്ത് . 
2 . സ്റ്റാർ ബസ്റ്റ് എക്സ ൽ 2 - 3 സെ . മീ . 10 സെ . മീ . 

ലെങ്ത് . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 3 - 2012, 4 മണി. 


- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്3 / 122/ 2012 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6 - 3 - 2012, 
11 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 450. 


നിരതദ്രവ്യം - 1,000 എടുക്കേണ്ട വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, 
ഗവൺമെന്റ് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 16. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 3 - 2012 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
9 - 3 - 2012 , 5 മണി. 


ദർഘാസിനൊപ്പം കേരള സർക്കാർ മുദ്രപ്രതത്തിൽ ഉടമ്പടി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മാതൃകാ ഫോറം ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
അവസാനതാളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം ഉടമ്പടി 
കരാറോ, നിരതദ്രവ്യമോ ഉൾപ്പെടുത്താത്തപക്ഷം ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
10 - 3- 2012, 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 30 - 9 -2012. 


- ദർഘാസുകളും പരസ്യലേലവും യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ തള്ളിക്കളയാനോ, നീക്കിവെയ്ക്കാനോ ഉള്ള 
പരിപൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


ടെ ണ്ട ർ ഫോറം കിട്ടു ന്ന തിനും പൂ രി പ്പിച്ച് 
അയക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം - -സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


ഗവ. മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, 
കോഴിക്കോട്. 


- ( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


Govt. Medical College Hospital , 
Calicut- 8 . 


| ( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ജി - 30 / 2012. 

2012 ജനുവരി 4. 
കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മാനസിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ 
രോഗികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ 
വിതണം ചെയ്യുന്നതിന് ദർഘാസ്ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


